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D2ZHL 172, 2OK 


0.1 WHEN TRANSISTOR Q2 
CONDUCTS. 

2.4 WHEN TRANSISTOR Q1 AND 
Q2 CUT OFF. 


SIGNAL 


C) 
(2) GROUND 
3) 
@ 


SCHEMATIC OF THE 


HEATHKIT® 
SUBMINIATURE DIGITAL PROPORTIONAL SERVO 


MODEL GDA-19-42 


